セカンダリセッション接続設定マニュアル 


I セカンダ IJ セッション接続とは？ 

本製品は\同時に複数の PPPoE 接続柜手先との通信が可能なわカンダ U わッション接続（マ 
ルチセッション）じ対応しました。これは1つの WAN アクたス機器（フ□-ドバンドルータな 
ど）が\複数の PPPoE アカウントを使ってそれぞれ異なるネットワークじ接続できる機能でず 
。本製品は\最大2つの PPPoE たツシヨンに同時接続ずることができまず。 （PPPoE 2たツ 
シヨンヴポ ーh) 


I セカンダ IJ セッション接続設定方法 


①左側のサイドメニューから\接続設定 
をク U ックし、接続ち式から [PPPoE 
接続2 (たカンダ U たツシヨン）]を選 
択してくださし、。 


接続方式 


使用するブロード J 。ド操商ち巧を透巧してください。 


接続ぶミ 




PPPoE 掉椅2(セカン卵 t ウシヨン） 0 


巧巧巧精 （DHCP) 

巧巧巧続（固お P アドレス） 
PPPoE 巧倚1(プぅイマ化ツシヨン） 


PPPoE 招[続2(忆カシ则たウシヨシ）' 


[_ ヘルプ J 


PPPoE セカンタリセッション接続設定 
PPPoE 巧続アカウントを設定します。 

PPPoE セた ンダリセッシ ョン _ @ ち 劾 〇 無 劾 

PPPoE ユーヴを I 巨 ues 他 flets 

PPPoE バスヮード. 

PPPoE バスワード再入力 


[へルリ 

③ [PPPoE たカンダ U セッション]の項目 
で\ [有効]じチェックをつけ\ PPPoE ユ 
-ヴ名\ PPPoE パスワード欄じたカンダ U 
たッション用のアカウントを入力しまず。 
必要に応じて他の項目の設定を行って下さ 
し、。左は NTT 東日本のフレッツスクウェア 
をご利用の際の入力例でず。 


⑤たカンダ U たッシヨン接続ルールを設 
定しまず。送信先の種類を選がして下さ 
し、。接続先を IP アドレスで指定ずる場合 
は[送信先アドレス]を選択して接続先 
の IP アドレスを入力し、ヴブネットマス 
クを隣のプルダウンから指定して下さい。 
接続先を URL で指定したい時は\ [DN 
S クエ U] を選択して下さい。通常は\ 
こちらのちが良<使われると思われまず。 
D N S クエ U の設定ち法は右下の表をご参 
照下さい。例は NTT 東日本のフレッツ- 
スクウェアをご利用の際の入力例でず。 

を） I’ www.ntt-me.co.jpi ’ 宛じ送信したい時 
は、 ’’*.ntt-me.co. が ’ または ". ntt-me.co.jp 
" と入力ずることじなりまず。ワイルドカード 
(*) は、 一つの クエ UI こつき 一つの み使用巧 
能でず。例えば、 ’’www.flets’i でワイルドカ 
ードを使用ずる際には "*. flets" となりまず。 


セカンタリ亡ッシヨン接镜ルール ド厉] 


が下のたカンダリたッシヨソレールのしザれか1つIこ一巧する掛言巧への J {ケットは、 PPPoE たカンダリたソシヨンを利用 
します。最高4ルール設定することびできます。 


t カンタ’リ t ッシヨン巧続ルール1 


送信先の種美目の選が_ I DNS ク エリ Q 

送信巧アドレス/ネットマスク [— ~ I. [— ~ I. [— ~ I. [— ~ I / 1255.0 .0.0 

DNS クエリ 


クエ U の例 

適合ずるアドレスの例 

.com 

abc.com 

.abc.com 

www.abc.com 

abc.com 

abc.com のみ 

.WWW. abc.com 

XXX. WWW. abc.com 

WWW. abc.com 

WWW. abc.com のみ 

*.jP 

abc.jp 、 def.jp など 





















































